CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 


SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2024 Rodada: 
Jogo: Atlético / GO X Flamengo / RJ 
Data: 14/04/2024 Horário: 16:00 Estádio: Serra Dourada / Goiania 


Arbitragem 


Arbitro: 

Arbitro Assistente 1: 
Arbitro Assistente 2: 
Quarto Arbitro: 


Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (AB / MG) 
Felipe Alan Costa de Oliveira (AB / MG) 
Leonardo Henrique Pereira (AB / MG) 
Gustavo Ervino Bauermann (AB / SC) 


Assessor: 
Delegado Local: 
VAR: 

AVAR2: 


Observador de VAR: 


AVAR: 


Entrada do mandante: 
Entrada do visitante: 
Início 1? Tempo: 
Término do 1? Tempo: 


Ednilson Corona (CBF / SP) 
Romulo Soares Teixeira (FD / GO) 
Wagner Reway (VAR-FIFA / ES) 
Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AB / AL) 


Marrubson Melo Freitas (CBF / DF) 


Antonio Adriano de Oliveira (AB / MA) 


15:50 Atraso: Nào Houve Entrada do mandante: 17:05 Atraso: Não Houve 
15:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 17:05 Atraso: Não Houve 
16:00 Atraso: Não Houve Início do 2º Tempo: 17:08 Atraso: Não Houve 
SERES) Acréscimo: 8 min Término do 2? Tempo: 18:09 Acréscimo: 16 min 


Resultado do 1? Tempo: 0 X 1 


Ronaldo St ... 
Maguinho 
Adriano Ma ... 
Alix 

Gabriel B ... 
Guilherme ... 
Alejo Cruz 
Rhaldney 
EMILIANO R ... 
Shaylon 

Luiz Fernando 
Pedro Rangel 
Luiz Felipe 
Pedro Henr ... 
Rodallega 
Lucas 

Daniel 

Gabriel Ba ... 
Derek 

Vagner Love 
Yony Gonzalez 
MASWEL 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 


Atlético / GO Flamengo / RJ 
Nome Compl LAN LINES NNNM 7 — NL 

Ronaldo de Oliveira ... T(g) P 369161 1 ROSSI Agustin Daniel Rossi Io) P: 815100 
Magno Jose da Silva J HP 328949 4 LeoPereira Leonardo Pereira Jr [de 310373 
Adriano Martins da F ... T | IP 452276 5 Erick Pulgar Erick Antonio Pulgar ... TP 777370 
Alix Vinicius de Sou ... AF P 701439 6 AyrtonLucas  Ayrton Lucas Dantas ... JP. P 432491 
Gabriel Baralhas dos ... AF pg 435315 7. [Bu Luiz de Araujo Guima ... T | P 424455 
Guilherme Kennedy Roma. T P 419442 9 Pedro Pedro Guilherme Abre... T P 303716 
Alejo Cruz Techera q dp 837089 11 Everton Everton Sousa Soares A [dE 379065 
Rhaldney Norberto Si ... TERE SSNST 14 De Arrascaeta Giorgian Daniel de A ... Jr |dP 521990 
Emiliano Rodriguez R ... Ar dg 837415 15 Fabrício ... Fabricio Bruno Soare ... M de 389228 
Shaylon Kallyson Cardozo T P 421138 17 VINA Matias Nicolas Vifia ... TARE 694293 
Luiz Fernando Moraes... T P 451607 18 DE LA CRUZ Diego Nicolas de La ... T | P 836729 
Pedro Felipe de Fari ... R(g) P 603057 25 Matheus Cunh: Matheus Cunha Queiroz  R(g) P 524493 
Luiz Felipe do Nasci ... I | IP 354299 3 Léo Ortiz Leonardo Rech Ortiz I P 422469 
Pedro Henrique Perei ... m P 338777 8 Gerson Gerson Santos da Silva Im LIP 310733 
Yeferson Andres Roda... R P 837972 19 Lorran Lorran Lucas Pereira ... I [IE 689168 
Lucas Kal Schenfeld ... m [IP 337242 21 Allan Allan Rodrigues de Souza R P 339266 
Daniel Sampaio Simoes FRP. 308495 22 Carlinhos Carlos Moises de Lima I | E 360911 
Gabriel de Sousa Barros R P 539977 23 David Luiz David Luiz Moreira M ... BARE 172367 
Derek Freitas Ribeiro [m | I2? 313072 27 BrunoHenr.. Bruno Henrique Pinto RARE 401839 
Vagner Silva de Souza RARR 153924 29 Victor Hugo Victor Hugo Gomes Silva R P 610109 
Yony Alexander Gonza... R P 646477 48 Igor Jesus Igor Jesus Lima BARR 568563 
Maswel Ananias Silva mI 636772 49 Dyogo Francisco Dyogo Bent ... BARR 610639 

52 Evertton Evertton Gustavo Fer ... REER 567910 


Cronologia 


Resultado Final: 1 X 2 


Relação de Jogadores 


Jogo: 9 


1 
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Comissao Técnica 


Técnico: Jair Zaksauskas Ribeiro Ventura Técnico: Adenor Leonardo Bachi 
Assistente Técnico: Emilio Carlos Tannus Faro Assistente Técnico: Cleber Marcio Serpa Xavier 
Médico: Avimar Teodoro De Oliveira Junior Assistente Técnico: Matheus Rizzi Bachi' 

Treinador De Goleiros: Anderson Leal Gomes Médico: Marcio Alves Tannure 
Preparador Físico: Jorge Alberto Pinto Soter Preparador Físico: Fabio Mahseredjian 
Fisioterapeuta: Robson Porto Do Nascimento Fisioterapeuta: Alam Santos Ramos De Oliveira 


+4 1T 


18 FT Diego Nicolas de La Cruz Arcosa Flamengo/RJ 
17:00 ZW 11 NR Luiz Fernando Moraes dos Santos Atlético/GO 
+11 21 9 PN Pedro Guilherme Abreu dos Santos Flamengo/RJ 


NR = Normal | PN = Pénalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


06:00 1T 8 Rhaldney Norberto Simião Gomes Atlético/GO 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada de maneira 
temerária contra seu adversário, na disputa de bola. 


23:00 1T 4 Leonardo Pereira Flamengo/RJ 
Motivo: A1.24. Outro motivo - Por dar um tranco nas costas de seu adversário, fora da disputa de bola. 


36:00 1T 7 Alejo Cruz Techera Atlético/GO 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada de maneira 
temerária contra seu adversário, na disputa de bola. 


44:00 1T 15 Fabricio Bruno Soares de Faria Flamengo/RJ 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada de maneira 
temerária contra seu adversário, na disputa de bola. 


+02:00 1T 6 Guilherme Kennedy Romao Atlético/GO 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Desaprovar com palavras as decisões da arbitragem. 


+05:00 1T 3 Adriano Martins da Fonseca Atlético/GO 
Motivo: A1.14. Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por bater palmas ironicamente em minha direcao. 


+16:00 2T 14 Giorgian Daniel de Arrascaeta Benedetti Flamengo/RJ 
Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada de maneira 
temerária contra seu adversário, na disputa de bola. 

+13:00 2T 20 Vagner Silva de Souza Atlético/GO 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Desaprovar com palavras as decisões da arbitragem. 


Cartões Vermelhos 


1T/2T EN Nome do Jogador 


14:00 1T TC Jair Zaksauskas Ribeiro Ventura - Atlético/GO 
Cartão Vermelho Direto Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Relato que após a informação do arbitro assistente n1, senhor felipe alan, 
expulsei de forma direta o senhor jair ventura, tecnico da equipe do atletico clube goianiense, por proferir na direção do arbitro da 
partida as seguintes palavras: "da cartão seu filho da puta”, e após para o arbitro assitente n1," vai tomar no seu cu, vai tomar no seu 
cu. 


+2:00 1T 4 Alix Vinicius de Souza Sampaio - Atlético/GO 


Cartão Vermelho Direto Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Relato que expulsei de maneira direta aos 47 minutos do 1 tempo, o 
senhor alix de souza da equipe do atletico clube goianiense, por impedir uma oportunidade clara de gol, fora da area penal. 


+10:00 2T 2 Magno Jose da Silva - Atlético/GO 


Cartáo Vermelho Direto Motivo: V1.5. Golpear ou tentar golpear um adversário com uso de forca excessiva na disputa da bola - Expulsei de maneira direta o 
senhor magno da silva da equipe do ateltico clube goianiense aos 55 minutos do 2 tempo, por jogo brusco grave ao atingir com o 
cotovelo o rosto de seu adversário, na disputa de bola. o jogador atingido teve um sangramento na boca por essa ação, foi atendido e 
continuou na partida normalmente. 


TC - Técnico 
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Ocorréncias / Observacoes 


Relato nesse espaço duas substituiçoes, uma de cada equipe por concussao. segundo rgc 2024. 
equipe flamengo aos 29 minutos do segundo tempo, entra numero 8 senhor gerson santos da silva, sai numero 17 senhor matias nicolas vina 
susperreguy. 


equipe atletico goianiense aos 29 minutos do segundo tempo, entra numero 14 senhor pedro henrique pereira da silva, sai numero 03 senhor 
adriano martins da fonseca. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 

Nao houve atrasos. acrescimos devido a substituições, parada para resfriamento, atendimento medico a jogadores, e para repor tempo perdido com revisões e 
checagem var 

foi concedido 1 minuto de silêncio em virtude da morte do sr. leandro lino de freitas, ex jogador do atletico goianiense. 


Observações Eventuais 


Relato que quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiario apos o termino do primeiro tempo, o senhor claudio cerqueira, preparador 
de goleiros da equipe do atletico goianiense, incitou com gestos sua torcida para que xingassem a equipe de arbitragem. 


relato que após o termino do jogo quando a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiario, foi abordado pelo mascote, identificado como 
senhor paulo marcos, proferiu as seguintes palavras: "seus filhos da puta, ladroes, vai toma no seu cu”. 


após o termino da partida e antes da finalizacao da sumula, tomei conhecimento atraves da rede social instagram @ge.globo, de declaracoes 
insultosas e ofensivas do atleta da equipe do atletico goianiense, senhor luiz fernando moraes dos santos, declarcoes essas dadas em uma 
entrevista na qual transcrevo abaixo as falas do mesmo: "foi um grande espetaculo acho que quem estragou foi o arbitro, o arbitro hoje so 
fez merda, cagou o jogo todo, ja veio aqui mal intencionado pra mim(sic), aquele impedimento que teve que ninguem sabe que impedimento 
é aquele. deu um penalti que nao existe... botam o cara pra vir aqui roubar nós dentro da nossa casa”. informo que me senti ofendido a 
minha honra. 


conforme diretrizes tecnicas sobre registro dos atendimentos medicos relato abaixo: 
equipe flamengo: atendimento aos 34 e 36 minutos do 1 tempo, entrada de medico sem maca. 
ambas equipes: atendimento aos 9 minutos do segundo tempo com medico e sem maca. 


ambas equipes: 25 minutos do segundo tempo entrada de medico e maca, momento que houve choque de cabeca e substituicao por 
concussao de ambas equipes. 


Substituições 
Deme [imar | n 


+7:00 1T Atlético/GO 13 - Luiz Felipe do Nascimento do... 7 - Alejo Cruz Techera 

- INT Flamengo/RJ 27 - Bruno Henrique Pinto 11 - Everton Sousa Soares 

- INT Atlético/GO 21 - Yony Alexander Gonzalez Copete 8 - Rhaldney Norberto Simião Gom... 
31:00 2T  Flamengo/RJ 22 - Carlos Moises de Lima 4 - Leonardo Pereira 
42:00 2T Atlético/GO 19 - Derek Freitas Ribeiro 9 - Emiliano Rodriguez Rosales 
42:00 2T Flamengo/RJ 29 - Victor Hugo Gomes Silva 7 - Luiz de Araujo Guimaraes Neto 
42:00 2T Atlético/GO 22 - Maswel Ananias Silva 11 - Luiz Fernando Moraes dos San... 
+2:00 2T Flamengo/RJ 19 - Lorran Lucas Pereira de Sousa 18 - Diego Nicolas de La Cruz Arc... 
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CBF 


TIME ARBITRAGEM 


ADENDO À SÚMULA 
Competição: | CAMPEONATO BRASILEIRO — SERIE A Nº Partida | 9 
Mandante: | Atletico / GO Visitante: | Flamengo / RJ 
Estádio: Serra Dourada 
Data: 14/04/2024 Horário: | 16:00 
EQUIPE DE ARBITRAGEM 
FUNÇÃO NOME COMPLETO CAT/UF 
Árbitro Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (AB/MG) 
Assistente 01 Felipe Alan Costa de Oliveira (AB/MG) 
Assistente 02 Leonardo Henrique Pereira (AB/MG) 
49 Árbitro Gustavo Ervino Bauermann (AB/SC) 


Tempo de acréscimos no primeiro tempo. 
Alterar o tempo do cartão amarelo para o atleta Sr. Leonardo Pereira, da 


Motivo: equipe Flamengo/RJ. 


REDAÇÃO 
Na súmula informei 8 minutos de acréscimo no primeiro tempo, com esse adendo corrijo para 
11 minutos, alterando também os demais horários subsequentes, acrescendo 3 minutos em cada 
um conforme descrito abaixo: 


Término do 1º Tempo: 16:56 
Entrada do mandante: 17:08 
Entrada do visitante: 17:08 
Início do 2º Tempo: 17:11 
Término do 2º Tempo: 18:12 


Informo que no campo advertência, onde se lê: “23:00, 1T, Nº4, Leonardo Pereira, Equipe 
Flamengo/RJ”, leia-se: “ 23:00, 2T, N°4, Leonardo Pereira, Equipe Flamengo/RJ”, cujo motivo 
continua o mesmo. 


SABARÁ/MG, 15 DE ABRIL 2024 


Documento assinado digitalmente 
br ANDRE LUIZ SKETTINO POLICARPO BENTO 
gov. Data: 15/04/2024 13:25:32-0300 
Verifique em https://validar.iti.gov.br 


ANDKE LUIZ SKEI IINU PULICAKPU BENTO 
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TIME ARBITRAGEM 
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FEDERACAO GOIANA DE FUTEBOL 
BOLETIM FINANCEIRO 


N° 15441 
COMPETIÇAO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A ESTÁDIO SERRA DOURADA - GOIANIA - GO 
JOGO ATLÉTICO - GO X FLAMENGO - RJ DATA 14/04/2024 16:00 RODADA / N° JOGO 1/9 
INGRESSOS 
LOCALIZAÇÃO DISPONÍVEL DEVOLVIDOS VENDIDOS PREÇO ARRECADAÇÃO 
(Ja | ARQUIBANCADA ---MEIA 22.193 150,00 3.328.950,00 
— ARQUIBANCADA -SÓCIO TORCEDOR - INTEIRA 3.829 5,00 19.145,00 
[= [CADEIRA ---MEIA 5.605 200,00 1.121.000,00 
lE - GRATUIDADE - INTEIRA 3.568 0,00 0,00 
LL 
 w—a—s T Haa a 
TOTAL 35.195 0 35.195 4.469.095,00 
B1 - ALUGUEIS E SEGUROS 
DESCRIÇÃO VALOR 
ALUGUEL DE CAMPO 223.454,75 
SEGURO TORCEDOR 1.126,24 
TOTAL 224.580,99 
B2 - TAXAS E IMPOSTOS 
DESCRIÇÃO VALOR 
5% - FEDERAÇÃO LOCAL 223.454,75 
5% - INSS [RENDA BRUTA] 223.454,75 
TOTAL 446.909,50 
O B3 - DESPESAS OPERACIONAIS 
< DESCRIÇÃO VALOR 
(79 | 20% INSS DIÁRIAS E TRANSPORTE ARBITRAGENS, ANALISTA CAMPO, VAR E QUALITY MANAGER SEM COMPROVANTE 1.715,51 
1" [20% INSS DO SUPERVISOR DE CAMPO CEF E SUPERVISOR DE MARKETING CBF 260,00 
a 20% INSS SOBRE O QUADRO MÓVEL [FGF] 421,56 
Tr | 20% INSS TAXA DE ARBITRAGENS, ASSISTENTES, ANALISTA CAMPO, VAR, QUALITY MANAGER E TSE 4.716,00 
[e| BRIGADA DE INCÉNDIO 5.586,56 
CONTROLE DE LOGÍSTICA DE ARBITRAGEM (VAR + CAMPO) 19.590,01 
COORDENADOR CBF E SUPERVISOR DE IMPRENSA CBF - NOTAS FS 1.500,00 
DIARIAS E TRANSPORTE ARBITRAGENS, ANALISTA CAMPO, VAR E QUALITY MANAGER COM COMPROVANTE 1.781,06 
DIARIAS E TRANSPORTE ARBITRAGENS, ANALISTA CAMPO, VAR E QUALITY MANAGER SEM COMPROVANTE 8.577,54 
QUADRO MOVÉL [FGF] 2.107,80 
SERVICOS DE TERCEIROS (APOIO OPERACIONAL) NOTA FISCAL 1.687,90 
SUPERVISOR DE CAMPO CBF E SUPERVISOR DE MARKETING CBF 1.300,00 
TAXA DE ARBITRAGENS, ASSISTENTES, ANALISTA CAMPO, VAR E QUALITY MANAGER 23.580,00 
TOTAL 72.823,94 
TOTAL DAS DESPESAS ( B1 + B2 + B3) 744.314,43 
DESCONTOS 
DESCRIÇÃO VALOR 
11% - INSS SOBRE O QUADRO MÓVEL [F] 116,85 
11% - SOBRE ARBITRAGENS, ASSISTENTES, ANALISTA CAMPO, VAR E QUALITY MANAGER 598,81 
IRPF - SOBRE ARBITRAGENS, ASSISTENTES, ANALISTA CAMPO, VAR E QUALITY MANAGER 1.254,54 
TOTAL 1.970,20 
DIVISÃO DE RENDA LÍQUIDA 
CLUBES PERCENTUAL DESCONTO LÍQUIDO A RECEBER 
ATLÉTICO - GO 01.588.755/0001-11 100.00 % 3.724.780,57 
FLAMENGO - RJ 33.649.575/0001-99 0.00 % 0,00 


DOCUMENTO VALIDADO 
DIGITALMENTE 


AR 


Responsável Clube 
ATLÉTICO - GO 
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ab 
CBF - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL 
CHECKLIST DELEGADO DO JOGO 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2024 Rodada: 1 
Jogo: Atlético / GO X Flamengo / RJ 
Data: 04/14/2024 Horário: 16:00 Estádio: Serra Dourada / GO 
Responsável Checklist 
Delegado do Jogo Romulo Soares Teixeira 
ITEMS DE VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA 
1 - Instalações - Avaliações Gerais 
Item Pergunta 
1.1 Chegada do Delegado da Partida ao estádio Ok Nào Ok 
04h00min antes do horário da partida 
1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.2.1 Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços) Ok Não Ok 
1.3 Identificar o responsável pela segurança privada contratada Ok Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.4 Identificar o responsável pelo CFTV Não Ok 
Existir e ter condições de uso (Nome completo, CPF e telefone para contato) 
1.5 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.6 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.7 Identificar o responsável pelas catracas Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.8 Identificar o responsável pela iluminação do estádio Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.9 Identificar o local para a delegação visitante Ok Não Ok 
1.10 Coordenar a abertura dos portões Ok Não Ok 
03h00min antes do horário da partida 
1.11 Identificar o responsável pelo equipamento de som Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.12 Identificar o responsável pelo som equipamento de teláo Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.13 Identificar o responsável pelo gramado Nào Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.13.1 Conferir o cronograma de irrigação Ok Não Ok 
1.13.2 Checar a marcação das linhas oficiais Ok Não Ok 
1.13.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado Ok Não Ok 
1.13.4 Avaliar a estética do gramado Ok Não Ok 
1.13.5 Checar a fixação das traves Ok Não Ok 
1.13.6 Checar a instalação das redes Não Ok 
1.13.7 Checar as bandeiras de escanteio Não Ok 
1.14 Identificar o responsável pelos maqueiros escalados Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
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Item 
2.1 


2.2 


2.3 


2.4 


2.5 


2.6 


2.7 


2.8 


2.9 


2.10 


2.11 


2.12 


2.13 


2.14 


2.15 


2.16 


Item 
3.1 


3.2 


3.3 


3.4 


2 - Instalações - Vestiário das Equipes 


Pergunta 
Limpeza 


Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 


Paredes e divisórias 
Pintura e aparéncia 


lluminacáo 
Funcionamento e condições da instalação 


Elétrica 
Existência de tomadas no ambiente 


Refrigeração 
Ar condicionado ou refrigeração central 


Ventilação 
Ventilação ou exaustão central 
Hidráulica 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 


Chuveiros 
Mínimo 10, possuir água quente e fria 


Banheiras de hidromassagem 
Mínimo 10, possuir água quente e fria 


Macas para massagem 
Mínimo 1, possuir condições de uso 


Geladeira e/ou freezer 
Existir e ter condições de uso 


Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo 
Depósito para 250kg de gelo 


Sala para os técnicos 
Existir e ter condições de uso 


Armários (com cabides) 
Mínimo 25, possuir condições de uso 


Área interna para aquecimento 
Mínimo de 30m2 


Internet 
Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) 


3 - Instalações - Vestiário da Arbitragem 


Pergunta 
Limpeza 


Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 


Paredes e divisórias 
Pintura e aparência 


Iluminação 
Funcionamento e condições da instalação 


Elétrica 
Existência de tomadas no ambiente 


Ok 


O 


[9] [9] [9] [9] O 
> X X 23 X X X = = X x x x x x 


° 


[9] 


O [9] [9] [9] (9) O 


O 


A A A 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 
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3.5 Refrigeracáo k Nào Ok 
Ar condicionado ou refrigeração central 


3.6 Ventilação k Não Ok 
Ventilação ou exaustão central 


3.7 Hidráulica k Não Ok 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 


3.8 Sala ou vestiário feminino k Não Ok 
Comportar no mínimo 2 pessoas 


3.9 Chuveiros k Não Ok 
Mínimo 3, possuir água quente e fria (02 Chuveiros) 


3.10 Banheiras de hidromassagem Ok 


Mínimo 3 possuir água quente e fria 


3.11 Macas para massagem k Não Ok 
Mínimo 1, possuir condições de uso 


3.12 Geladeira e/ou freezer k Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 


3.13 Lanches e hidratação k Não Ok 
Lanches, frutas, isotônico, água e café 


3.14 Mesa e cadeiras k Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 


3.15 Armários (com cabides) k Não Ok 
Mínimo 5, possuir condições de uso 


3.16 Área interna para aquecimento Ok 


Mínimo de 30m2 


3.17 Internet Não Ok 


Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) 


, 


4 - Controle Antidopagem 


Item Pergunta 

4.1 Limpeza Ok Nào Ok 
Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 

4.2 Paredes e divisórias Não Ok 
Pintura e aparéncia 

4.3 Iluminação Não Ok 
Funcionamento e condições da instalação 

4.4 Luz de emergência Não Ok 
Sala de coleta e sala de trabalho 

4.5 Elétrica Não Ok 
Existência de tomadas no ambiente 

4.6 Refrigeração Não Ok 
Ar condicionado ou refrigeração central 

4.7 Ventilação Não Ok 
Ventilação ou exaustão central 

4.8 Hidráulica Não Ok 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 

4.9 Chuveiros Não Ok 


Mínimo 1, possuir água quente e fria 
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4.10 


4.12 


4.13 


4.14 


4.15 


4.16 


4.17 


5 - Técnico 


Item 
5.1 


5.2 


5.3 


5.4 
5.5 


5.6 
5.7 


5.8 


5.9 


5.10 
5.11 


6 - Comercial 
Item 
6.1 


6.2 


6.3 


Espelhos 
Mínimo 1, posicionado na área de coleta 


Lixeiras 
Mínimo 6 


Sala de espera 
Existir e ter condições de uso 


Sala de coleta 
Separado da área de espera 


Mesa e cadeiras 
Existir e possuir condições de uso 


Geladeira ou freezer 
Existir e possuir condições de uso 


Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem 
02h00min antes do horário da partida 


Conferir suas documentações e uniformes 
Preencher anexo com os dados de todos 


Pergunta 


Acompanhar a chegada dos árbitros da partida 
02h00min antes do horário da partida 


Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida 
Art. 30 EDT 


Identificar o responsável pelos gandulas escalados 
Preencher anexo com os dados de todos (Nome completo, CPF e telefone para contato) 


Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem 


Checar as bolas que serão utilizadas na partida 
Pressáo, quantidades marcas de acordo com o REC 


Checar a existéncia de 3 bolas novas em todas as partidas 


Acompanhar a conferéncia dos documentos dos atletas 
Indispensável a presença do quarto árbitro 


Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gra 
Início 55min antes da partida, com duração de 30min 


Checar a existéncia dos equipamentos de primeiros socorros exigidos 
Art. 7º, inciso VII RGG 


Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida 


Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado 
Pré, durante e pós jogo 


Pergunta 


Checar a existéncia das placas de publicidade 
Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas 


Checar a uniformidade das placas de publicidade 
7x1 


Checar a existéncia e posicionamento dos publimetas 
Mínimo de 1m de distáncia da linha de fundo 


Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 


Ok Nào Ok 

Nào Ok 

Nào Ok 
Ok Nào Ok 
Ok Nào Ok 
Ok Nào Ok 
Ok Nào Ok 


Ok Nào Ok 


Nào Ok 
Nào Ok 


Ok Nào Ok 


Nào Ok 


Nào Ok 
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6.4 
6.5 
6.6 
6.7 


Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante 


Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão 
Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som 


Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo 


Autorização expressa da CBF 


Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
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